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FM/AM RADIO with Clock’ 


Timed Appliance Outlet/Countdown Timer 


RADIO FM/AM Con Reloji/ 


Enchufe Cronometrico Para Aparatos 
Electricos/Contador Regresivo 


RECORD SERIAL NUMBER 


According to some State laws and in the event service should be required, you may need both the Model and Serial Numbers to 


identify your unit. Please record Serial Number in the space below 


SERIAL NO. - 


ANOTE EL NUMERO DE SERIE 


De acuerdo con algunas Leyes Estatales y en caso de requerir Servicio de Reparacién, es posible que Ud. necesite el numero del 
Modelo y el numero de Serie. Anote el numero de Serie (situado dentro del compartimiento de las pilas) en el espacio a 


continuacién. 


Numero de Serie 


WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK 
HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR 
MOISTURE. 


ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FU- 
EGO O DE UNA SACUDIDA EL-ECTRICA, NO EXPONGA 
ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. 


CAUTION 
ELECTRIC SHOCK 


The lightning flash §CAUTION: TO REDUCE THE§ The exclamation 
and arrowhead with- BRISK OF ELECTRIC SHOCK, DO§ point within the 


in the triangle is a: FNOT REMOVE COVER (ORB triangle is a warning 
sign alerting you of 

-§ important instruc- 
tions accompanying 


the product. 


See Marking On Bottom/ Back Of Product 
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POWER FAILURE INDICATOR 

This unit is equipped with a temporary power storage capacitor which will hold time set 
memory for a brief period (a few seconds) during momentary power failure. When AC pow- 
er is interrupted (disconnectea) for more than a few seconds, time setting will change. After 
AC power is restored (reconnected) the DIGITAL DISPLAY will blink, to indicate that power 
was interrupted and you must readjust the time setting. DISPLAY SELECT must be in “TIME” 
mode. To stop display from blinking, press TIME SET HOUR or MINUTE. 


INTRODUCTION 


Your Sopacemaker™ Kitchen Companion Radio is designed to be mount- 
ed under a cabinet. It can be installed under wood or metal cabinets. Do 
not attempt to use the unit until it is properly installed. 


MOUNTING CONSIDERATIONS 


When selecting the location for mounting your radio, please remember... 
Cabinet bottom should be of sufficient strength to permit mounting. 


Allow adequate room on both sides of the unit for access to radio 
knobs and appliance outlet 


An electrical outlet should be within reach of the AC line cord with 
the cord properly extended and secured. 


The area directly below the radio should not be used for cooking or 
by other appliances generating heat or steam. 


The speaker is located on the bottom of the radio and adequate 
space should be provided under the unit for good acoustic 
performance. 


Hold the unit and bracket in various locations while you think through 
what will be the most convenient location in your kitchen. Keep in 
mind your normal work pattern, especially the use of other counter- 
top electrical appliances. 


TOOLS REQUIRED 


e Drill and %” Drill Bit e Pencil e Screwdriver — Phillips 
e Ruler or Tape Measure e Countersink (Optional) 


INSTALLING YOUR KITCHEN COMPANION 
SPACEMAKER ™ RADIO 


The following parts are packed with your unit: 


= ee 


4 — SHOULDER 3 — 1/2" POLYFOAM SPACERS 
WASHERS 
4 — PLASTIC BRACKET wi4 
SPRING CLIPS and 
MOUNTING TAPE 
CORD HOOKS 4 — ALLEN WRENCH 
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4 — 5/8” ALLEN HEAD CAP 4 — 4-3/8" PHILLIPS HEAD 
SCREWS 4 — WASHERS SCREWS 


Empty contents of the selected cabinet under which the unit will be mounted and clean the under- 


side of the cabinet to remove any grease residue which might be present. 


For convenience and visibility, we recommend the unit be mounted at the front edge of cabinet: 


however, you may recess the unit, if desired. 

4. Measure cabinet overhang. Select the ex- 
panded polyfoam spacers or combination 
of scpacers that most closely equals the cabii- 
net overhang dimensions. If cabinet over- 
hang extends more than 1-2 inches from 
cabinet bottom, a wood shim (a piece of 
wood that fits between the cabinet and 
Bracket) willbe necessary. Cut a block of 
wood to the size of the Bracket (approxi- 
mately 10-1/2 inches x 4-4/2 inches). Make 
sure the wood is at least as thick as the 
amount of the overhang that exceeds 1-1/2”. 


If it is Necessary to use GQ wood shim (see Step 
4), you may need to buy longer screws. The 
type of screws needed are 10-24 UNC Phillips 
drive flat countersink head machine screws 
which can be purchased at a local hara- 
ware store. The length of the screws should 
be 1-1/4 inches plus the thickness of the shim 
used. 


POLYFOAM 
SPACERS 


SHIM 
BRACKET 
STEP 


POLYFOAM 
SPACERS 


2. Liff the Bracket up and slide the selected 
polyfoam spacers between the top of the 
radio and the Bracket. 


3. After mounting location has been establish- 
ed, peel off protective backing from the 
pieces of foam tape on the top sides of the 
Bracket. 


4. Liff radio and Bracket with polyfoam spac- 
ers in place to desired location, making 
sure top front edge of radio is aligned with 
front edge of cabinet and press firmly 
against cabinet bottom. 


5. Slowly lower radio and polyfoam spacers. Foam tape will temporarily hold Bracket in exact 
mounting position to use as a template. Polyfoam spacers can now be discarded. 
CAUTION: Tape is not intended to hold weight of both Bracket and radio. Bracket must be 
fastened to cabinet with screws. 

6. Witha pencil, place a distinctive mark through each of the four Bracket screwholes, You may 
want fo start the drill holes with a nail or awl. 

7. Carefully remove the Bracket from the cabinet bottom. Tape should remain on Bracket for 
final installation. 

CAUTION: Bracket must be removed prior to drilling of holes through cabinet. It is recom- 
mended that safety glasses be worn to prevent possible eye injury. 
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8. Locate and drill 1/4-inch diameter holes: through underside of cabinet bottom shelf at point 
marked. Be sure to hold the drill very firmly againt the cabinet to reduce “walking” of the drill bit 
from the markings. HELPFUL HINT: Use of masking tape above hole locations on inside of 
cabinet shelf will help reduce splintering. 


NOTE: If installing the unit under a wood cabinet and if you have a countersink attachment for your 
drill, you may wish to countersink the drilled holes from the INSIDE of the cabinet. This will eliminate the 
use of washers and allow the screw heads to be flush with the floor of your cabinet. If you cannot 
countersink the holes, use the washers that are supplied. 


9. Clean drill shavings from inside and underside of cabinet. 


10. Hold the Bracket in place on underside of 
cabinet. Insert Screws FROM INSIDE OF CABI- 
NET down through countersink and drilled 
holes or down through washers and drilled 

_holes. The washers must be used on metal 
cabinets, and on wood cabinets if you did 
not countersink: the drilled holes. Position 
washers with flat side down. “Finger tighten” 
each screw to attach Bracket. (Spring Clips 
are attached to the Bracket; separate nuts 
are not necessary.) 


44. Slide radio onto Bracket sides and slide up so 
top front of unit is flush with front edge of calb- 
inet overhang. Hold radio with one hand and 
install Shoulder Washers and Allen-Head 
Cap Screws in side screw holes of unit. (Install 
washers with the larger diameter end toward 
the screw head.) Tighten with Allen Wrench. 
(Do not overtighten.) 


After making sure top front edge of radio is aligned evenly with front edge of cabinet, finish 
tightening Bracket screws using a Phillipos-head screwdriver until Bracket is snug. 


Extend cord towards electrical outlet and secure by using the Cord Hooks to hold cord out of the 
way. For most attractive appearance, place Cord Hooks at back edge of cabinet (on or next to 
wall) directly over outlet to be used. To attach Cord Hooks, peel off adhesive back and attach to a 
clean, dry surface on underside of cabinet or back wall. A "Cord Wrap” storage area is located 
on the back side of the unit for any excess cord; however, we recommend that the line cord be 
fully extended for best FM reception. 


Plug Cord into 120-volt AC electrical outlet. To stop DISPLAY from flashing, press TIME SET | HOUR 


SOU donated mi, RMT: Param 
3 CORD HOOKS 
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RADIO OPERATION 


AM/FM 
LED INDICATORS 
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4. Press RADIO to turn radio on; press again to turn radio off. 

2. Momentarily press RADIO push button for desired broadcast band. Band LED, located 
at the left of the dial scale area, will light to indicate band selected. 
Use CONTROL to tune to desired station. 


4. Adjust |LOUDNESS} and [TONE] controls for preferred volume and tonal quality. 


ANTENNAS 


AM — A built-in ferrite rod antenna is provided for AM reception. 
FM — The power cord acts as your FM antenna. 


A wrapped power cord may be adequate for strong local FM reception, however, for best recep- 
tion, the power cord should be stretched out fo its full length. Changing position of the power cord 
may improve reception. 


AMIPM INDICATORS 


TIME SET 


4. Select |TIME] mode with DISPLAY select push button. Time display has 24-hour format with 


AMI/PM display indicators. 
NOTE: If LED above DISPLAY select push button lights up, display is not in TIME mode. 


2. Press the TIME SET [HOUR] button for the correct AM/PM hour in the display. Then, press 
the J|MINUTE] button to set the exact time. 


APPLIANCE OUTLET: 


The APPLIANCE OUTLET push buttons enable you fo operate the appliance outlet in one of three 
Ways: 


e AUTO automatically turns on the outlet at a preset time. 


e | EVERON can be set so the outlet is always on and ready to activate any appliance 


you may plug in; or it can be set so the outlet is always off until you switch it on. 


The outlet is rated at 1500 watts maximum for appliances and 600 watts maximum for lamps and 
TV. Products having higher operating ratings must not be used. 


AUTO 


When the APPLIANCE OUTLET | AUTO | is placed in the on” mode, the outlet will turn itself on (for a 


fixed duration of 1 hour, 59 minutes) when the current time reaches the time you have preset into 


| AUTO “ON” 
AUTO TIME EVER ON LED 


ED 
veto INDICATOR AUTO TIME LED INDICATOR 
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To preset | AUTO TIME | so APPLIANCE OUTLET | AUTO} will turn on automatically: 


4. Select} AUTO TIME | with DISPLAY select push button. LED will light. (NOTE: COUNTDOWN TIMER 
must be in “off” mode to select AUTO TIME.) 


2. Press TIME SET | HOUR | and | MINUTE | buttons to desired AM or PM time. 


3. Press DISPLAY select push button again to return display to current time. AUTO TIME LED will 
turn off. 


‘4, Press APPLIANCE OUTLET | AUTO | to “ON” position. AUTO “ON” LED will light. 


5. Plug in appliance. 
NOTE: if fhe appliance has an on/off switch, be sure to place it in the “on” position. 

6. The appliance outlet will automatically activate the appliance at your preselected time and 
turn it off at the end of 1 hour and 59 minutes. 
When the outlet turns on, the | EVER ON | LED will light in addition to the AUTO “ON” LED. 


(NOTE: The COUNTDOWN TIMER is not functional while the appliance outlet is activated 
by AUTO and, therefore, it cannot be used for timing purposes.) 


7. To turn the outlet off prior to automatic off time, press APPLIANCE OUTLET | AUTO | to 
Both LED’s will turn off. 


AUTO TIME | programmed into memory is retained in memory until it is changed or there is a 


power interruption. In fhe event of a power interruption, this unit has a built-in safety feature which 


will shut off fhe APPLIANCE OUTLET |} AUTO | and | AUTO TIME | must be reset. 
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EVER ON/OFF 


4. For Appliance Outlet to be continually activated, press APPLIANCE OUTLET} EVER ON 
to . LED will light. The outlet can now be used as an “extra’’ AC outlet in the kitchen. 
2. Press APPLIANCE OUTLET | EVER ON | to to deactivate outlet. 


COUNTDOWN TIMER 


415 23 


This is an ideal timer for baking, timing eggs, etc. Timer can be set for 1 minute or up to 1 hour and 
59 minutes. 


1. Press TIMER _ Display will read 0:59, 

2. For a timer period of more than 59 minutes, press TIME SET |} HOUR] button. The display will 
read 1:59. 

3. For a timer period of less than 59 minutes, or over 59 minutes but less than 1 hour and 59 


minutes, press and hold the | MINUTE | button. The minutes will start to count down at the rate of 
2 per second. Release the | MINUTE | button when you arrive at the desired timer period. 


NOTE: If MINUTE button is held down after the display reads 0:00, the TIMER will wrap around for 
the full timer period of 1 hour and 59 minutes. 


4, TIMER starts immediately upon releasing TIME SET button and display will show minute-by- 
minute countdown until set time has elapsed. 
5. Tone signal will sound when set time has elapsed and display reads 0:00. To turn off tone 


signal, press TIMER . Current time will appear in the display. 

NOTE: If radio is on and playing when timer reaches 0:00, audio will mute and tone signal will 
be heard. 

If radio is off when timer tone signal sounds, the LED indicator for the broadcast band to which 


the radio is set will light. Pressing TIMER will turn off both tone signal and LED. 


HELPFUL INFORMATION 


4. Due to the continual countdown by seconds of the internal timer module, the actual time remain- 
ing will vary from 4 to 59 seconds less than the time shown in the display. For example: If display 
shows 0:05, the remaining time may be anywhere from 4 minutes and 59 seconds to 4 minutes 
and 4 second. 

So, for cooking times which require precise accuracy, such as a 3-minute egg, the 
following procedure is recommended: 


A. Add one (4) minute to the desired cook time. (Example: For 3-minute egg, 
set TIMER for 0:04.) 

B. Set TIMER as described in (3) above. 

C. The interval TIMER will start fo countdown. When the display reaches the 
desired cook time (0:03), start your cooking activity. 
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2. When using the COUNTDOWN TIMER while APPLIANCE OUTLET is in the “ON” mode, the 
COUNTDOWN TIMER will turn off and the display will revert to current time if the “ON” time 
coincides with current time. the appliance outlet will then be activated for a period of 
4 hour and 59 minutes unless APPLIANCE OUTLET is placed in the OFF mode. The 
COUNTDOWN TIMER is non-functional while the outlet is activated and, therefore, it can 


not be used for timing purposes. 
3. During COUNTDOWN TIMER operation, the | AUTO TIME | DISPLAY select switch is disabled. If the 


DISPLAY select switch is left in | AUTO TIME | mode, pressing the COUNTDOWN TIMER to 


turns on the COUNTDOWN TIMER and turns off the AUTO TIME LED indicator. Affer COUNTDOWN 
TIMER use is completed, DISPLAY select will be in Current | TIME | mode. 


SERVICE 


This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techni- 
ques. Competent service can be obtained from any General Electric Authorized Service Facility. 
You may obtain the name and adaress of the nearest Authorized Service Facility by telephoning 
the GE Answer Center® , toll-free, on 8000e626602000. 


Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was 
purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required dur- 
ing the warranty period. 

The State of Connecticut requires that service literature be made available free of charge (call 
toll-free number). This literature will be useful fo and should be used only by those trained in ap- 
propriate servicing techniques. ? 


Purchase date 


Name of store 


INDICADOR DE AVERIA EN LA LINEA 

Esta unidad viene equipada con un condensor de capacidad fija temporal, el cual mantendra la hora 
registrada en la memoria de la unidad por un breve tiempo (unos segundos) mientras haya un fallo eléc- 
trico momentaneo. Cuando la corriente AC/Alterna sea interrumpida (desconectada) por mas de unos 
segundos, la hora puesta cambiara. Después de que la corriente AC/Alterna sea restablecida (vuelta a 
conectar) la presentacion digital ‘DIGITAL DISPLAY” parpadeara para indicar que la corriente eléctrica 
fue interrumpida y que Ud. debe volver a ajustar la hora puesta. El selector marcado “DISPLAY 
SELECT” debe estar en la funciOn “MODE”. Para detener el parpadeo de la presentacion, presione 
uno de los dos controles “TIME SET HOUR” o “MINUTE” 


INTRODUCCION 

Su SALVA-ESPACIO Radio Compafiero de Cocina ha sido disefiado para ser in- 
stalado debajo de un gabinete. Puede ser instalado bajo gabinetes de madera o 
metal. No trate de usar la unidad hasta que esté correctamente instalada. 


CONSIDERACIONES PARA SU MONTAJE 


Cuando se encuentre seleccionando el sitio para su radio, por favor recuerde . . . 


El fondo del gabinete debe ser lo suficientemente fuerte para permitir el 
montaje. 


Deje suficiente espacio en ambos lados de la unidad para poder alcan- 
zar los controles de la radio y el enchufe para los accesorios eléctricos. 


Un tomacorriente debe estar a la mano del corddn de la corriente 
AC/Alterna, con el cord6n correctamente extendido y asegurado. 


El area directamente debajo del radio no debe ser usada para cocinar o 
por otros aparatos que generen calor o vapor. 


El altoparlante esta situado en la base del radio y un espacio adecuado 
debe ser provisto, debajo de la unidad, para une buena ejecucién 
acustica. 


Sostenga la unidad y el soporte en variés sitios mientras decida cual 
sera el lugar mas conveniente en su cocina. Tenga en cuenta su trayec- 
toria normal de trabajo en la cocina, especialmente el uso de otros 
aparatos de mostrador, eléctricos. 


HERRAMIENTAS REQUERIDAS 


e Taladro y Barrena de 4" e Lapiz e Destornillador — “Phillips” (estriado) 
e Regla o Cinta Métrica e Barrena de Avellanar (opcional) 


COMO INSTALAR SU RADIO SALVA-ESPACIO 
COMPANERO DE COCINA 


Las partes siguientes vienen envasadas con su unidad: 


S&S a 


4 — SHOULDER 3 — 1/2” POLYFOAM SPACERS 
WASHERS 


4 — PLASTIC BRACKET wi4 
SPRING il bot 
MOUNTIN 
CORD HOOKS 4 — ALLEN WRENCH 
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4 — 5/8" ALLEN HEAD CAP 4 — 4.3/8" PHILLIPS HEAD 
SCREWS 4 — WASHERS SCREWS 
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Vacie el contenido del gabinete que haya seleccionado y bajo el cual la unidad sera montada y limpie la base del 
gabinete para eliminar cualquier residuo grasiento que pudiese estar presente. 


Para conveniencia y visibilidad, le recomendamos que la unidad sea montada en el borde delantero del gabinete; 
sin embargo, Ud. puede montaria mas atras del borde, si quisiese. 


Te 


Mida el saliente del gabinete. Seleccione el ensan- 
chador separador “Polyfoam Spacer” o varios de 
ellos que mas se aproximan en tamafio a la medida 


del saliente del gabinete. Si el saliente del gabinete | 


sobresaliese mas de 1-1/2” de la base del 
gabinete, una cufla de madera (un pedazo de 
madera que quepa entre el gabinete y el soporte) 
sera necesario. Corte un pedazo de madera al 
tamano del soporte “Bracket” (aproximadamente 
10-1/2 pulgadas x 4-1/2 pulgadas). Asegurese de 
que el pedazo de madera sea por lo menos tan 
grueso como la cantidad del saliente que 
sobrepasa 1-1/2”. Si fuese necesario usar una 
cufia de madera (vea InstrucciOn No. 1), Ud. 
quizas necesite comprar tornillos mas largos. La 
clase de tornillos que Ud. necesita son 10-24 
UNC de cabeza estriada “Phillips” lisa avellanada 
para maquinaria y pueden comprarse en una tienda 
de ferreteria local. El largo del tornillo debe ser de 
1-1/4 pulgadas mas el grueso de la cufa usada. 


POLYFOAM 
SPACERS 


STEP 
os 


2. Levante el soporte de hacia arriba y deslice el 


separador de “polyfoam” que Ud. haya escogido 
entre la superficie superior de la radio y el soporte . 


3. Después de que haya escogido el sitio para montar 


la unidad, desprenda la cubierta protectora de las 
cintillas esponjosas situadas en la superficie 
superior del soporte. 
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POLYFOAM 
SPACERS 


4. Levante la radio y el soporte con los separadores 


a 


de “polyfoam” puestos en el sitio que desee, 
asegurando que el borde superior delantero de la 
radio se encuentre alineado con el borde delantero 
del gabinete y presione firmemente contra la base 
del gabinete. 


Lentamente baje la radio y los soportes de “polyfoam”. La cintilla esponjosa temporalmente sujetara el 
sostenedor “bracket” en la posicién exacta para montar y actuara como patrén. Los separadores de 
“polyfoam’” pueden botarse. 


ATENCION: No es la intencidn de la cintilla esponjosa la de sostener el peso de la radio y el soporte. EI 
soporte debera estar sujeto al gabinete con los tornillos. 


Con un lapiz marque através de cada uno de los cuatro orificios del soporte. Quizas Ud. quiera empezar a 
barrenar el orificio con un clavo o punzon. 


Cuidadosamente quite el soporte de la base del gabinete. La cintilla esponjosa debe quedarse en el soporte 
hasta su instalacion final. 


ATENCION: Quite el soporte antes de comenzar a barrenar los orificios en al gabinete. Se recomienda el 
uso de gafas de seguridad para prevenir dano posible a sus ojos. 


Localice los puntos marcados por debajo del fondo del gabinete y abra en su lugar los huecos de 1/4 
pulgada de diametro. Asegurese de sostener el taladro muy firmemente contra el gabinete para reducir el 
“desvario” de la barrena de las marcas. SUGERENCIA UTIL: Use una cinta adhesiva protectora dentro de! 
gabinete y sobre el sitio donde van los huecos de esa manera reducira hacer astillas. 


AVISO: Si la instalacion fuese bajo un gabinete de madera y si Ud. tuviese un avellanador para su taladro, 
quizas Ud. quiera avellanar el hueco barrenado por LA PARTE INTERIOR del gabinete. Esto eliminara el uso 
de las arandelas y permitira que las cabezas de los tornillos estén al ras con la superficie del fondo del 
gabinete. Si Ud. no pudiese avellanar los huecos, use las arandelas provistas. 


Limpie las virutas de madera de adentro y por debajo del gabinete. 


Sostenga el sostenedor “Bracket” de en su lugar 
por debajo del gabinete. Inserte los_tornillos 
“Screws” de POR DENTRO DEL GABINETE hacia 
abajo através de la secciOn avellanada y los 
huecos barrenados o através de las arandelas y 
huecos barrenados. Las arandelas deben usarse 
con los gabinetes de metal, y con gabinetes de 
madera si Ud. no avellando los huecos barrenados. 
Coloque las arandelas con la superficie plana boca 
abajo. Apriete cada tornillo con los dedos para ad- 
juntar el soporte “Bracket”. [“SPRING CLIPS” 
(Grapas Amortiguadoras) vienen fijas al soporte 
“Bracket”; tuercas separadas no son necesarias. | 


Deslice la radio dentro de los costados del soporte 
y hacia arriba de tal forma que la parte frontal 
superior de la unidad esté al ras con el borde fron- 
tal sobresaliente del gabinete. Sostenga la radio 
con una mano e instale las arandelas de hombro y 
los tornillos “ALLEN”, de cabeza hexagonal, dentro 
de los orificios para los torillos en la unidad (instale 
las arandelas con el extremo mas grande en dia- 
metro hacia la cabeza del tornillo). 
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Despues de asegurarse que la parte adelante de la radio arriba esté al nivel con la parte adelante del borde del 
gavinete, termine apretando los tornillos del Soporte usando un tornillador Phillips hasta que el Soporte esté 
seguro. 


Extienda el cordon hacia el tomacorriente y asegurelo usandolos Ganchos para retener el Cordon. Para una 
apariencia atrayente, ponga los Ganchos para el Cordon al borde trasero del gabinete (sobre o al lado de una 
pared) directamente arriba del tomacorriente a ser usado. Para prender los Ganchos para el Cordon, remueva 
el respaldo adhesivo y prenda a una superficie limpia y seca en la cara inferior del gabinete o en la pared. Una 
area de almacenaja para el Cordon se encuentra en la parte trasera de la unidad para un exceso de cordon; sin 
embargo, recomendamos que la linea del cordon se extienda completamente para una mejor recepcion en 
FM. 


Enchufe el Cordon en una tomacorriente de 120-voltios CA. Para parar el DISPLAY de despedir, oprima los 


botones marcados TIME SET fe) 


EE EIS rant ‘wer 
” i 


. ? GANCHOS PARA 
| CORDON ' ELCORDON x 
2 
TOMACORRIENTE 


OPERACION DE LA RADIO 


AM/FM 
LED INDICATORS 


1. Oprima |ON/OFF } en la RADIO para prender la radio; oprima de nuevo para apagar la radio. 
2. Oprima momentaneamente el boton de contacto | AM/FM | en la RADIO para la banda de emision deseada. 


EL FOCO de la banda, localizado al izquierdo del dial, se encendera para indicar la banda seleccionada. 
3. Use el CONTROL [TUNING | para sintonizar la estacion deseada. 


4. Ajuste los controles [LOUDNESS | y JTONE] para un volumen y calidad de tono preferidos. 
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ANTENAS 


AM — Se provee una antena integrada de fierro para una recepcion AM. 


FM — El cordon de energia funciona como su antena FM. 


Un cordon de energia enrollado puede ser suficiente para una fuerte recepcion FM local: sin embargo, para una 
mejor recepcion, el cordon de energia debe ser extendido a su maximo. Cambiando la posicioén del cordon de 
energia puede mejorar la recepcion. 


AMI/PM INDICATORS 


* 
% 
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PARA PONER LA HORA 


1. Con el boton de contacto para seleccionar el DISPLAY, seleccione el modo de [TIME ] . El display de la hora 


tiene un formato de 24-horas con indicadores de AM/PM en el display. 


AVISO: Si el FOCO encima del boton de contacto para seleccionar el DISPLAY se enciende, el display no 
esta en el modo HORA (TIME). 


2 Oprima el boton marcado TIME SET | HOUR | para la hora AM/PM correcta en el display. Después, oprima el 


boton | MINUTE] para poner el tiempo exacto. 


TOMACORRIENTE PARA APARATOS 
ELECTRICOS 


Los botones de contacto marcados APPLIANCE OUTLET le permiten a Ud. de operar el tomacorriente para 
aparatos eléctricos en uno de tres modos: 


° AUTO} prenda automaticamente el tomacorriente a un tiempo preestablecido. 
e Se puede establecer [EVER ON para que el tomacorriente siempre funcione y este listo a activar 


cualquier aparato que Ud. enchufe; o puede ser establecido para que el tomacorriente este siempre apagado 
hasta que Ud. lo prenda. 


El tomacorriente vale 1500 vatios a lo maximo para aparatos y 600 vatios a lo maximo para lamparas y 
televisor. No se deben usar los productos que tengan una energia vatimetrica mas alta. 


CUIDADO: No se deben usar cordones de extension y/o adaptadores de multiple enchufe de culaquier 


tipo con el tomacorriente para aparatos o con el cordon de la linea de la radio. 


AUTOMATICO 


Cuando el boton | AUTO | del TOMACORRIENTE PARA APARATOS (APPLIANCE OUTLET) esta en el modo 


“on” (prendido) el tomacorriente se autoprendera (para una duracion fijada de | hora, 59 minutos) Cuando el 


tiempo actual llegue al tiempo preestablecido en | AUTO TIME 
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ie AUTO “ON” 
4 EVER ON LED LED 
INDICATOR INDICATOR —_ AUTO TIME LED INDICATOR 


Para preestablecer el [AUTO TIME | para que el [AUTO] del TOMACORRIENTE PARA APARATOS se 


prenda automaticamente: 
1. Con el boton de contacto para seleccionar el DISPLAY, seleccione el [AUTO TIME | (el tiempo en que se 


prendera automaticamente). El FOCO se encendera. [AVISO: EL CONTADOR REGRESIVO debe estar 
en el modo “off” (apagado) para seleccionar el TIEMPO AUTOMATICO ] 


2. Oprima los botones para ESTABLECER LA HORA | HOUR |fy [MINUTE } al tiempo AM o PM deseado. 


3. Oprima de nuevo, el boton de contacto para seleccionar el DISPLAY para devolver el display al tiempo ac- 


tual. El FOCO marcado se apagara. 

4. Oprima el boton marcado para el TOMACORRIENTE PARA APARATOS aia posicion “on” (pren- 
dida). El FOCO se encendera para indicar que el modo automatico esta prendido. 

5. Enchufe el aparato. | 


AVISO: Si el aparato tiene un interruptor prender/apagar (on/off) asegurese de ponerlo en la posicion 
“prendida” (‘on’). 


6. El tomacorriente para aparatos activara automaticamente el aparato a su tiempo preseleccionado y lo 
apagara despues de | hora y 59 minutos. 


Cuando el tomacorriente se prenda, el FOCO marcado | EVER ON } se encendera ademas del FOCO 
marcado AUTO “ON” 


(AVISO: EL CONTADOR REGRESVIO No funciona mientras el tomacorriente para aparatos es activado 
para el modo AUTOMATICO y, por eso, no puede ser usado para una medida de tiempo. ) 


7. Para apagar el tomacorriente antes del tiempo preestablecido en el tiempo automatico, oprima el 
botén marcado [AUTO] en TOMACORRIENTE PARA APARATOS (APPLIANCE OUTLET) a la 
posicion marcado Los dos FOCOS se apagaran. 

El TIEMPO AUTOMATICO establecido en la memoria queda en la memoria hasta que 


se cambie 0 que haya una interrupcion de energia. En el evento de una interrupcion de energia, esta unidad 
tiene una caracteristica de seguridad integrada que apagara el TOMACORRIENTE PARA 


APARATOS AUTO y el TIEMPO AUTOMATICO {AUTO TIME } debe ser establecido de nuevo. 


_ EVER ON/OFF 
1. Para que el Tomacorriente para Aparatos funcione continuamente, ponga el boton [EVER ON } del 
TOMACORRIENTE PARA APARATOS (APPLIANCE OUTLET) en la posicion _ El FOCO se 


encendera. Ahora se puede usar el tomacorriente como un tomacorriente CA ‘extra’ en la cocina. 


: 2. Ponga el boton marcado APPLIANCE OUTLET | EVER ON | en la posicion marcado para desac- 


tivar el tomacorriente. 
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EL CONTADOR REGRESIVO 


vf. 9 2 3 


Esto es un contador ideal para el cocer, para medir el tiempo al estar cocinando huevos, etc. Se puede 
establecer el contador para 1 minuto o hasta 1 hora y 59 minutos. 


ie 
2. 


Oprima el bot6n del CONTADOR marcado . El display indicara 0:59. 


Para un perido de tiempo en el contador de mas de 59 minutos, oprima el boton marcado TIME 


SET | HOUR ]. El display indicara 1:59. 


Para un periodo de menos de 59 minutos, o mas de 59 minutos pero menos de | hora y 59 minutos, 
oprima y detenga el boton marcado | MINUTE |. Los minutos empezaran su cuento regresvio a la 


velocidad de 2 por segundo. Suelte el boton | MINUTE | cuando llegue al periodo de tiempo deseado en 
el contador. 


AVISO: Si continua deteniendo el boton | MINUTE | después de que el display indique 0:00, el CON- 
TADOR continuara volviendo al comienzo de un periodo de | hora y 59 minutos. 


Inmediatemente después de soltar el boton marcado TIME SET, el CONTADOR empieza. El display in- 
dicara el cuento regresivo minuto par minuto hasta que el periodo de tiempo pase. 


Un sefal de tono sonara cuando el tiempo establecido pase y el display indique 0:00. Para apagar el sefal 
de tono, oprima el boton marcado TIMER . El tiempo actual aparecera en el display. 


AVISO: Si la radio esta prendida y toca cuando el contador llegue a 0:00, el audio se silenciara y el senal 
de tono se oira. 


Si la radio esta apagado cuando suena el senal de tono, el FOCO indicador para la banda de emision a la 


cual la radio esta sintonizada se encendera. Oprimiendo el boton marcado TIMER apagara ambos 
senal de tono y FOCO. 


INFORMACION UTIL 


Vi 


Dibido al cuento regresivo continuo por segundos del mddulo interno del contador, el tiempo verdadero 
que queda variara de 1 a 59 segundos menos que el tiempo indicado en el display. Por ejemplo: Si el 
display indica 0:05, el tiempo que queda puede ser de 4 minutos y 59 segundos a 4 minutos y | segundo. 


Asi, para un tiempo de cocinar que debe ser precisamente exacto, como un huevo de 3-minutos, se reco- 
mienda el procedimiento que sigue: 


A. Afnada un (1) minuto al tiempo de cocinar deseado. (Ejemplo: Para un huevo de 3-minutos, ponga el 
CONTADOR a 0:04.) 


B. Ponga el CONTADOR como se describiO en (3) arriba. 


C. El CONTADOR intervala empezara su cuento regresivo. Cuando el display llegue al tiempo deseado de 
cocinar (0:03), empiece a cocinar. 


Al estar usando el CONTADOR REGRESIVO mientras que el bot6n marcado APPLIANCE 
OUTLET | AUTO ] esté en el modo “ON” (prendido), e| CONTADOR REGRESIVO se apagara y el display 


volvera al tiempo actual se el tiempo “ON” en el AUTOMATICO coincide con el tiempo actual. El 
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tomacorriente para aparatos se activara | AUTOMATICAMENTE } por un periodo de | hora y 59 minutos 


sin que el APPLIANCE OUTLET | AUTO J esté puesto en el modo OFF. EL CONTADOR REGRESIVO no 


funciona mientras que el tomacorriente es activado | AUTOMATICAMENTE fy, por eso, no puede ser 


uasdo a medir el tiempo. 


3. Durante la operacién del CONTADOR REGRESIVO, el switch del DISPLAY se queda en el modo 


AUTO TIME ], oprimiendo el CONTADOR REGRESIVO a prende el CONTADOR REGRESIVO y 
apaga el FOCO indicador del | AUTO TIME | . Después de haber usado el CONTADOR REGRESIVO, el 
DISPLAY estaraen el modo del TIEMPO | TIME] actual. 


SERVICIO DE REPARACIONES 


Este producto debe ser mantenido solamente por aquellas personas entrenadas especialmente en la tecnica de su 
funcionamiento. Servicio competente puede ser obtenido de cualquier lugar de reparaciones autorizado por la 
General Electric. Ud. puede obtener el nombre y la direccién del servicio de reparaciones autorizado mas cercano a 
Ud. llamando, (sin cargo a Ud.) al GE Answer Center® No. 800e626e 2000. 


Adjunte el recibo de venta a este Manual para una referencia futura, o anote la fecha en que este producto fue com- 
prado o recibido como regalo. Esta informacion es importante si alguna reparacion fuese necesaria durante el plazo 
de la garantia. . 


El Estado de Connecticut requiere que las instrucciones de reparaciones sean dadas gratis. Esta informacion 
sera muy util y debe ser usada solamente por aquellos entrenados en la tecnica apropiada para su manteni- 
miento. 

Dia de compra 


Cit, 6 8 E.R pc. Te TNMs OE 


17 


We bring good things to life. 
GENERAL @@ ELECTRIC 


Model 7-4222 
318A7019 (Rev. 1, E/S) 


85-50 Printed in Malaysia 


